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ESTIMATES OF TYPE A UNCERTAINTY 


Upper Upper j Upper 




avg 

sd 


Bd 

Bd 

Bd 

Parameter 

Brand 

(logVar) 

(logVar) Zvalue {logVar} 

{Var} 

{sd} 

Puff Count 

!All Brands 

-3.370 

0.4282 

1.96 

-2.5310 

0.0796 

0.2821 

CO 

MONITOR | 

-0.812 

0.1633 

1.96 

-0.4920 

0.6114 

0.7819 

CO 

merit i 

-1.440 

0.3777 

1.96 

-0.6993 

0.4969 

0.7049 

CO 

NEXT 

-3.646 

0.3363 

1.96 

-2.9864 

0.0505 

0.2246 

TPM 

iMONITOR 

-0.110 

0.2962 

1.96 

0.4707 

1.6011 

1.2654 

TPM 

.MERIT 

-1.410 

0.2127 

1.96 

-0.9929 

0.3705 

0.6087 

TPM 

'NEXT 

-2.567 

0.2668 

1.96 n 

-2.0446 

0.1294 

0.3598 

Nicotine 

MONITOR/MERIT 

-6.777 

0.3031 

1.96 

-6.1826 

0.0021 

0.0454 

Nicotine: 

‘NEXT 

-8.718 

0.2912 

1,96 

-8.1474 

0.0003 

0.0170 

H20 . 

IMONITOR 

,-1.522 

0.2861 

1.96 

-0.9615 

0.3823 

0.6183 

H20 

'MERIT 

-4.356 

0.3302 

1.96 

-3.7091 

0.0245 

0.1565 

H20 " '•'< 

'NEXT 

-5.558 

0.5063 

1.96 

-4.5652 

0.0104 

0.1020 

Tar 

MONITOR 

-0.938 

0.3385 

1.96 

-0.2747 

0.7598 

0.8717 

Tar 

MERIT 

-1.684 

0.1821 

1.96 

’-1.3266 

0.2654 

0.5151 

Tar 

NEXT 

-2.569 

0.2839 

1.96 

-2.0127 

0.1336 

0.3656 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ykcl0001 


ATTACHMENT 1! 


















